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( at p lQC»tt 10ttl££4llt« hA prowedUto .1 propria 
CUM e sp«3e alia captation* <lell a acqti<t dalle 1 
fal-Jc locoll chc vicn« Ic^es^A, previa sol leva* 

*ento, nellA rate di dlstribucione ad w$o. privato. 

** ■* • * . 

L-approwifTiona-ento JOrico e ottenuto con un 
i*p'ianeo di.soai-vnmento-che preleVa £*&<&& tlal 
POBxi^sis^ntt.per portarla ai serlwtoi. 
fcs opereesogn'lte.eonsistonc princlpaimente in 
due serbatol.di accumulo in calcestruzzo, di cii 
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wno circolare del dlnmetro rt| nt 14, GO e rtrUo 

I -TAVfirna del anrnc«io« cd un alcro -retrangolare j , 

(Iplla capa'cita .11 m 200, ubicato rwlla zona ■ 
i • ! * * ' 

^vHlM0lo".'Dn tail aerbatol <U nccumtio i«.ic«pid 

1 . 

viene erojrata .alia rete di distributions costitiii- [ 

ta <la tiibasioni irtterrate in polivinile di diaiaeJ 
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i- tro yariabtie dMO am a SO in«, coUeudite kt 
- .,:,.. P. r «sfoni fino a lfl at *; . ,, ; .-. - : 

L * a A ldC pio J*el\e slngola Wan Si' 4 stafco esenyito 
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con tubaiioni da * pollicc, MVnite di apnar«c-.:H^a 
. . f.v.twe.pw la aiauraaione del conauniV.-TUtte ie cOr 
_ I-- -dotte aono ppowvisto dt roccorderia ofp+xzl ape- 
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COMl'NE DI MARACALAGOMS 

PRfATNOA Dl CAGllAftl 

SERVIZ1 TECNICI 

VFFICIO I i VORI PVRBUCI 

SERimncsoLocia 

Protocol!* J9? fl*| t±oi„;wi 



Spcfl. SoricttABBAXOA S.F.A. 
Vta leaner it 13 
09121 -CAGUARI 



OGGETTO: Gesfone reur idnca lortufitrimK Torre ttk 



.uendo «ffii)lo al!c intercom comunkaaom m racnto alU RCitionc dclto icic idiica ntllj 
lonizwionc Toitc dcllc Stcll* , tiunhmic ncl Jcmtoriu -J^l Comunc di YUriKJbpomi ctm U 
prcsaiic ** rinnova Vtmito i codera Social in qiMhu di attmle g^sicre della rne jdnta 
IwtTlbiMD di Maracibtfonii , nifinche \ujlia coticonlaw ton qoau Aramumtnfkmc 
( irmuoilc icmpt modjlito c cnicn p*r la |*c*a in caoicgna e £c*tinn* d*li<i ecl* idrua nclU 
loni/ya/mnc in arMmailo A ul line ITtfirio ILPP del Comunc c a Vim ;omplvu 
JitpouAuDc per qiuhivoglu :\ -cntiwlc n:tuwa di chiarimcnli o ptoduzior: Jt ducunKauzictic 
utile Ml a ikfinizkmc de!k trlatne iTOtcduro, 

Si ramracma chc il Comunc di Mara:aUaoni3 c proprictmo dcali tmjnanri di 
appro* Mgiixwnicnto c JiftlnlmziufK JcIL reu idnca uiMilmitf rttlla loutf/uiotw in tutu dolU 
romtnrintw utpubla con la SoclfU loitlrcjnic In djtj 02-03-1970 c wcciiiha VcrtuL di 
coOTiau*Hwc c comistenza , irtbtw in data 04- 1 M 97*. dcDc opcrc di urtamzzirirmc prinurii c 
KO»d«ria KtiluzAic . J*i ^ederc j] CcmuiK di Maracalagi'mv Dalia dju di ultinu/ianc ddl* 
open: Indicate ncl \ nti.iie di *:on*Kr<m;» , Ij hctUom c manutcn/tone delta rctc Hlrtcj c «t^Li 

iwiriTj fmo ad t>flpd,'1 Condomimo Torre d«ll« Stcll*, 

Per ewabttb chiaruncnii c conurti , prcgau nfcrirsi aliT'fflcto LLPP. SS.T1 iW 
Cammt , R«*ponut>iIc del S*r*irio P. Id Mum t r/i - Id. 070 7*50324 - Fu 070 7M024B. 

*n jitm di un Vo*&ti nwontro m mmta alia pmctiftr, »» par^ono DHturtI Naluii 
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EROVWOA DI CAGLIARI /£' r % 

AEKW27 TEC/V/a g J^ I 

UFF [ aOL V'O M PVBRUCl 

U ;"o. •. 2-iir 3 '^'ologici 

Data 1 UH. 20W 
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Sped. PREFETTURADICAGUARJ 

b'ffitio Twriioriale del uovcnio 
Piazza Palazzo a 6 
09100 -CAGI4AR1 



S2 mStmT^ T °" c ** "* BteBb8 «'—--« »« 

"* * *<Sn*l**<xu de, reatdenti dclb f raaone dj Torre delle Stelle - GttMM 'S 

SkSSASSS _ ,zza S c TorTc ^ s,elic • * cui ia "*** »S;S 
Sa SSSw^ST 1 e ** toniZ2 *" c tanoW&n Totre dcUe ■* Sp A ta 

-Con AOo Auuoiivo alia predetia Comcnzio*. tfjpd*, dalle pam in data 10-01-1977 rep V 
LcnJZ7a*on7 iJ^r'Tf"' Pr " n3ria * »«*i«m «»fe»t. -d «*«*** *,! Piano di 
CoSSTdaifST m* m Wto Vert-k di Consraiazionc e ConsUicn* redatto da! 

ngaardo. trattandosi di fani aw-rmii «.„,, ™; 5* . ._ . ^^ 



cue a MM 



SSSSScTT^^ ,dflnM ■ racri, ° * "S* ,n gcsdone S5.TS 

nei't-Zr 1 " ' iSf^ £*$****. J >m«lion« a sblcma di di.tribuz.onc delTacqua in *le 
AttWfttt 5.J.A. . 6 uu n ultimo con lellera in data 14-01-2008 prol. 3W, indMduau quah 



3 



%JB<"' 



Y 



■ 



111 



unico &o^ibiIc *oggcQa idon=o , nen potcndo, il Omuinc asiumcn in propno late geslone 
causa itfl^tiuncaaza di idorwo personal* in ofgamco e della ne:c»«ria dotaaonv lecnica, 

• A! fine *di agcvolare c rendcrc possibile il trarferimcoto dclla gestione alia Soc. ABBANOA, 

comidcrazione del fatto chc 1 attuaU reic di captazionc * distribuzions dcll'acqui nella frazione , 

catua la vciusta < i! sistenu adottato per la realizzazionc dcgli gli impianti , non risulia piu jdonca a 

sodditfarc le artuali csigenze dei cinadku e delle normative in materia. l\Amminifflaaonc 

«omunok *on Dtlibcra a. 179 del 16-1 1-2004 approve a progeco definitive <d OMttiyO dei lavori 

di "Riqualtficazionc e Becupcro perdite delta rcte idrica urtana dclla frizionc di Tom delle Stcllc\ 

dcllunporto completive di Euro 4.230.000,00. wmzanco nd conWnpo bunzo di finanaamcnio 

alia Rcgione Autonoma dclla Sardema - Autorita D'Ambito , ghistt letter* in daia 18-11-2004, 

proL a 13724. il fine deirotienimcnto dci necemri contribuii rinmta a tutt'oari . purtropixj. 
inevasa. 

Ncflc more dclla definizione del mafcrimato dclla gwiione dclla me idrita alia Societa 
ABBANOA S,p,A, rAmmmutraziofic comunle, ii fine di eviurc ultcriori diugi ai cittadini ucenct 
ddla frazione di Torre delfc Stcllc, prowedcra tomunjuc a&t adozlonc dci ncccwari 
prowedironti rwt confront! delTaauale gestore (condominio), affinche ponga in eaerc i 
necesaari mterveali atti a conseniire una million! diatribuzione deil'aequa crogrta in rot* , 0* 
amiarei mediante un ctstante attingiaicnto daHc condottc ABBANOA ancbe durante ta st3gionc 
invcrnale, 

Perqualsiwi cveoruale ultcriore chiahmento pregasi contmare rUfficb LL. PP. . Rcsp. del 
S*rvizk> P. Ed \ ■ .auro Etzi . 

Dislinti SaJuri 

D Responxabilc del Servizio 
P. Ed N-lauro Eia 
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PKOVTNCIA DI C/U1I.IARI 
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I L comnssARio straordinario 

Nella sua qualitd di Autorita Sanitaria Locale 

Vlsto !a Comenziore "Uttizzazione Torre (Idle Sidle" stpulala in daia 02-03-1970 , 
Reperf. W. 3, tra il Comuna di Mmaofllagunio c to Sou'eta htaaabHiito Torre dclle HtcUe S.p.A. 
increnie la lonizazmoc dci terreni in Conrane di Maracalagonis, localita Cauwsiw, eomprendeate 
anche la realizzazione dclle relative onere di urbanizzazioae primaria e aecondaria . tra tm 
rimpiwiio per ! V\pprowigicnameoto ia Diatribuzionc in rete dell' Aequo; 

VUto il Vcibafe di Constaudoue c di Cjnaistcnza in data (H-12-1976, redaiin alio scopo 
d<Ua dctcrmiiUTione dellc aroe da ced«e a cura dtUa Socicta Lottizzanta al Comune di 
Maracalagonis a scauilo dclla rcali/Tazione delle opcre di urbaniwwionc primaria o MoondwJi , 
irj cui !a rcre di approvvitrjortarncnto c distribuzionc idrica, soltoscntto da! Ccmune di 
Maracaligorua e la Sucieta Lottizzantc- Immobiiiatc Tone dellc Stella-, 



fil-197 



Vlsto il Contralto AggiuntivQ al Contratic Repeit. N. 3 dd 02-03-I9T0. supiilaio in data 10- 

". Rupert. N. L tra >i Commie df Maracalagonis a )a Swicta hnmob&iatc Twic dclle Sfdlc 

S.p.A„ con il quale . ai oitcmpcranza ai contcnuti dell*art. 5 del Coniratto Rep. N. 3/1970, c staia 
^tduta a (nolo araruito al Ccmune la proprieta dellc arte ove reaUzzate le cperc di urbanizzaziorie 
pnmsna c sscondarit , tra cui , come clencaio al punto i) lea. b) dd predutto Vcrbale di 
Constarazione . 1'lmpianto per l'approvvijEonamertto c 1j distribuzione dell'acqua; 

Preso atto chc , per (|uanto jopra espresso. Ic aree ove realizzatc le oaere di urbani^j^zioEc, 
rtiegJio ricrtsgiiate c idenrifkate ncJfa plaaimetria allctyfa j| COntratfo Agghwfivo, s , inteadono 
annovcrate al Patrimonio Indisponibilc del Comuae; 

Prc«i atto, indue, uie a wusa dell'impossibiliia tccnica e matenalc per il Ccmune di 
ceMire Li rctc idrica nelh htiizanono per mancanza di idoneo pcisonale e adeguara dotazionc 
tccnica, la Eestionc tklla stCSH c rimasta di farm iniTiilmcntc in capo alia Socicta Lotii&yincc c 
siixcssivamemc , ed a tutt'oagi, al Condominio Torre dellc StcUc , atruale l-efercate Geom. Area 
Diego: 

Tiiilo cid Pr*iti«so e Consid^rato; 

- che in ottemperanza ed in Irnea con I'tttttto lcgialazicxie rcgionale in materia di gestionc e rutda 
delle aequo , jl Comune di Maracalaaonis ha Uasfcrito la gNTJOH dei propri imphati * «(i 
canunali alia Societa Abbanoa S.p.A., preccdcnKmcntc gestiti dall'E.S. AJ= ; 



It, ****** 



- ;hc per quanta concerns gli impiami di capiarione c durtrifcuzionc idrica di propricti commute 
pKwcnii nella Lottizzazionc Torre dcllc Stclle, ai line di razionaliErare c nitgliorarc il siaumii 
rAinministrazione Cnmunale «a predisponeniio g?i atti rctnici^mmmfarntivi al tine »Jcl 
irj&fvmtwnlo vXjII.i giafiu:ic dull hdkiIc g^torc .■rtukunuuak *iUj Me»»ti Saici;i AbbaiiLM i.pA. 
tmlnitluiiu ^aitc usuco jx>Ail>i)c *oggctio iJar*a,» aiJu *u.»p<; tri tjiiutfcj dispone ilcUa acccssjfia 
cspcrienza e capaciti tecmcA^f^r/Zativa marantfa e swift in iimbiro reyionalc, olire chc dt 
dctozioni tccnicht e prefer sictiali stobilme&tc present! e diffuse ncl taritorio; 

- vhe rcccnlcmcnle swio pervcnuic a qucsla AnmnualrazioiK diverse sctfnalanmu da pane di 
numcrosj citfadirii ulcali dclli : oltiizazjocc Tone dcllc Stcllc , in mcrilo ai disagi c proMcmalt:).c 
legate alia irumone Oct denizio i&ico cd oBu qualita tlcilc aequo ciogate c distribute, attinu in 
pjnedapozzi dicaptmoncc m parte da icic ac^ucdortutica gestitaifalTAfctoanoa; 

Rilenuto oppcttuno c ncce&iario , al fine Ui porrc rixnedto co Iirniutrc i diaagi s^gnalari c 
iamcriiafr dai tittiulirti fruittti dcJ jctvi?jc» idnco, ftcir/nterGtf*c coniune ed a tufe'a c &lv&*u&ii1j«i 
JclU saluic e slcurcz/j puliVUu . ucllc more defla ifcfiiilrionc c perfc/ionamento del traaTcnmoito 
delta gestione dclla reis Ulrica alia Society Abbaioa S.pA , chc ii Coadominio Ton? delle Stclle , 
ita&b 8«3toi9 di fytto drU.i refe ririca t adotti \c nccacwie muurc minimc attt a sarmiire una 
coslanlc mjgliore dUiribuzinne dcllacqua crogau in rclt ; 

Visto ii "Piano diTuteladcJe AfiqM Ail 44 , DI45JL 11 raagpo \9V9tL 1)2 cull; Arc. 2 
L.R. 1 4'2flOO*\ approbate con DelitoroZKinc dclla Giunu Rcgiooajc ji J 4/16 del 4 ipriJe ^006; 

Preso atto defl'atnjale nonrcUiva Kcgionalc, Narioualcc Coinunitaria chc iiaUcrma di fmo 
lanaturapubbiica dclla gcationo delo awj«; 

Msla la Lcggc 16 gennaio 2003, il 3 * portanK u Dwpo3i7ioai ordbamcnuli in materia di 

pcfrhltGA *jfnjniiti5tra^.vriff** t 

VtetO Tirt. 50 del Decrcto Ur.vo 18 agorto 20C0 , a 267; 
Vistoil TJX Leauii Saniiaiie ; 

ORDINA 

- M Coadotninio Torre delle Stellc , nella pcrsOTa dcll'altualc irfffraiic Gcohl Area Diego , 

gwdm-o Ji fatto d^Oa ret* Kfric.i ndla omanim-i loHJwriOfW , m»H'mfofe«se ptjHrficvi «J .1 fitKlfl 

d<Ua salulc c aicurezza puhblici chc , nellt more dclla definirione s perfezkmamcnlo del 
insicrimcnlo della gwlioire dclla rcto idrica aDa Socicii Abbanoa S,p.A . vcnpmo alollatc lc 
seguenfi aii^urc mininc nccc^sanc arte J garartirc una casianfc mifiiorc distribution* drfl^au^ua 

crogala in rate: 

- Vcrificare coiuntcmcntc la qualra dcll*a«)ua crofiatatn rttcprovcnicntc sUi poro di cya a OM , 
rr^dianfc Mslrmittici prclisvi a cam^irmc c opportune anolisi chirniche, c L'asmcnere 
ccnicsUulmcnlc i hsultati al Comucc al fine di c^nscnliic lc normali u/ioni di moniioraggio; 

- Al fine di asacurare la quaUta dcU'ac<pja ccogaia m icte , [»itc in esseir lc niwHaaiit azhini a! 
ititc di g^ranlire cinitugSiorcc pjucc^ranw altirtgi/ncnrodeli'acquAdaliccondortc Abbanoa: 






fe 



unworn... ,i conm ««. M «om fl a*£5 J ZSESSvST*" ° mm *° 

A VVS'RTM 

DISPONE 

CIicIaprcscnK ordican^a vcngatnancasa ;* 

" 51* '^ Alta DicS ° " rtwtentt m ^an Vfe Favraio n. Tt 

* Alia Frcfettura di Ogliaii - CagEari; 

- Al Oimaiidf>SUzione frnfattM di M^cai W nia - Mjia^gorm; 

- .Mia Vrocuni delta Rcpubbiica <U Cagban CagUah; 

- All 'Officio Pulizia MunicipaJc - Scdc; 

• .Ml 'Ufficto Tecaico - Scdc; 

- Air Atoo Prciorio del Commie. 
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COMUNE DI MARACALAGONIS 

PBOVlNCIADlCAOLIABI 



Sf.kw/t Tecnici 

vfficio la vorl pvbblici 

SBRWZ1 TFrXOLOGICI 



Maraca'agonh 04-02-2010 



Prill, n. 



Spctt.le 



[ OGGE7TO-- Riscootro a lettera n. prol. 




Ifmujrc ric-hicstaiicccsjo ag!!*" i 



* 



Face „do s,gu«o aUa M. in <**•*. port»n,o nch.Ca di acc«o agli a* ri aenai d.11. 

- S^^rncrrn^azione Torre drfk Static MM d soggeno pnva.0 
. X^S^Xto*» M* « Mi —*" « '-on nguardana k 

«Vm*rt* od a eertilieoziant dei lavori c*e B uiti ncllu sicssa nel penodo mdcalo. 

In rclazionc alia &**** "di fetto" della rete idrica a cura del Ccndominio "japprcscDta 
chc con Ordinanza del T.A.R. to data 1 W 1-2009, a seguito del ncono p.oposlo da, Sigg.n Anna 
Frnu I piu contra il Comune di Maraealagonis. U Tribunale Amminntmttvo ha d. S posto di bno, 
Pobblico deirassunzione delta uestione dellc opere di urfeanizmone pnmona native <d u 
LoniSooe Torre dellc Sielle ( tra le quali la re.e idricu) a canco del Oit»une di Maiacalagoms. 
A tal fine sono tutl'ora in corso le azioni e 1c inizialive nccessane per l'ot;emperamcnto di quanto 
disposto con la prodelta Ordinanza, la quale ad ogni buon fine si allcga alia presentc. . 

II Rcsponsabiledil Servizio 
Ing. Andrea Masala 



Isn. Tec Dir. 
P. Ed. Maun Bed 
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